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まま上のご注意 


ちをに正しくお使いいただくために、怒ずお守りください。 

♦ ご使用の前に、このほ全上のご注意」と r 使用上のご注意」をよくお読み 
のうえ、正しくお使いください。 

• お読みになったあとは、し竹でも見日れる抓こ必ず保巧してください。 

この「安全上のごミ主意」、「使用上のごを意」および製品への表示は、 
製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。そ 
の表示と意昧は次のよラになっています。 


A この表示の欄は r 人び死 t または重傷を負う危険び 

切迫して生じることび想定される内容」をおしていま 
す。 

A 敬か この表示の欄は「人び死 t または重傷を負ラ可能性 
胃 a び想定される内容」を示しています。 

A この表示の欄は「人び傷害を負ラ可能性び想定され 

) 王 ，音、 る内容、おぶび物的損害のみの発ちび想定される内 
容」をおしています。 


絵記号の例 

A A 記号はミ主意（警告を含む）しなければならない内容であ 
/ n \ ることをおしています。図の中に具体的な注意内容（左図 
の場合は感電注意）び描かれています。 




( S ) 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。 
図の中や近 < に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止) 
び描かれています。 


警告 


♦ 自転車、才ートバイ、または自動車などの運転中は絶対にへッ /CN 
ドホンを使用しないでください。運転中に使用すると、交通、ゾ 
事故の原因になることびあります。 

♦ 歩行中は、踏切や駅のホーム、車道や交差点、工事現場など 、 A 
周囲の音び聞こえないと危険な場所ではヘッドホンを使用し ZIa 
ないでください。事故の原因になることびあります。 

♦ ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすざないよラに^ 
ご注意ください。耳を刺激するよラな大音量で長時間続けて 
使用すると、聴力び大さく損なわれる恐れびあります。 


ま意 


参ヘッドホンをご使用になる時は、始めから音量を上げすざる^ 
と、突然大さな音び出てちを傷めることびあります。音量は / 
かしずつ上げてご使用ください。 

• 窓を閉め切った自動車の中や直射曰光び当たる場所など異^ 
萬に温度び高<なる場所に放置しないで<ださい。火災の原 
因となることびあります。 


使用上のご注意 


♦ 落としたり、ぶつけたりなどの強いショックを与えなしでください。 

• 巧れは、乾しすこ柔らかい布で巧き取ってください。その際にスピーカー 
ユニット部に息を吹さかけたりしないでください。 

• プラグ部分を巧れたままにしてお<と音質び悪<なったり、音びとざれ 
たりすることびあります。時々柔らかい布でから拭さし、清潔に保つ 
て < ださい。 


♦ コードを強く引っ張りすざると断線する恐れびありますのでお気をつ 
け < ださい。 

♦ イヤーパッドは、長期の使用-保存により劣化する恐れびあります。 
劣化した場合は、お買い求めの販売店にご相談<ださい。 

♦ ヘッドホンを使用中、肌に合わなし化感じたときは早めに使用を中止し 
てお客様ご相談センター、お買い求めの販売店にご相談ください。 

♦ 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ等の 
モノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンのちから音び出ま 
せん。 


保証とアフターヴービス 


保証書（別添）について 

保証書は、必ず「販売店名-購入曰」などの記入を確かめて販売店か 
ら受け取っていただを、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してくださ 

I 保証期間はご購入曰か51年間です。 

補修用性能部品の最低保有期間 

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後日年です。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

連絡していただをたい内容 

♦ご住所 ♦型番： SE - MJ 21 

• お名前 参お買い上げ曰 

♦ お電話番号 ♦ 故障の状況（でさるだけ詳しく） 

♦ 製品名：ステレオヘッドホン 

■ 保証期間中は： 

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当 
社の保証規定に基づさ修理いたします。 

■ 保証期間び過ぎているとさは： 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有料で修理いたし 
ます。 


ご相談窓□のご案内 


パイオニア商品の修理•お取り扱い（取り付け•組み合わせなど）につ 
いては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。 

商品についてのご相談窓口 

♦ 商品のご購入や取り扱い、故障かどラかのご相談窓口およびカタ□グ 
のご請求について 


カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーコール） 

受付時間 

月曜〜金曜白:30〜1狂00 

±曜.日曜-祝日9:30〜1 2:00. 1 3:00-1 7:00 (弊社休業日は除く） 

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品 
旧 0120 -944-222 
一般電言舌 03—已496—298己 
■ファックス 03-3490 -已7 ] 8 
■インターネットホームページ 

http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様 
登録など 


<各窓□へのお問い合わせの時のごま意> 

「0120」で始まる原！フリーコールおよび函.フ IJ - ダイヤルは、 
PHS 、 携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】 
は、携帯電話 • PHS などからご利用可能ですび、通話料びかかります。 


平成21年4月現在 

記載内容は、予告なく変更させていただくことびありますので予めご了承くだ 
さい。 


<WHG2298-A/CN> 










